Le Dr Jean-Robert DEBRAY 


Aux EÉlectrices et aux Electeurs 


du Quartier Necker-Grenelle 


Je remercie de tout cœur les 6.334 personnes qui m'ont accordé leur 
suffrage le 18 novembre, qu’elles sachent bien que je continuerai toute 
ma vie le combat pour la liberté. 


16.693 personnes n’ont pas voté dimanche dernier (34,09 
d’abstentions dans notre circonscription). Si seulement une sur deux 
d'entre elles prenait conscience du danger que va connaître notre pays, 
danger du parti unique, danger du pouvoir personnel, alors nous pour- 
rions, dimanche prochain, faire obstacle à l'entrée à l’Assemblée Natio- 


nale d’un Député-Robot de plus. 


J’ai dit et écrit ce que j'avais fait au Parlement. J’y ai fourni un 
énorme travail, notamment sur le plan social. Mais je n’ai disposé, pour 
m'exprimer pendant ma campagne électorale, que d'environ un centième 
des moyens de mon adversaire — tant sur le plan national que sur Le plan 
local. Dans notre quartier, des millions et des millions de francs ont été 
dépensés en affiches apposées illégalement en dehors des panneaux 
électoraux. 


On «a aussi utilisé le procédé malhonnêéte qu'est la lettre adressee 


anonymement (par un soi-disant C.D.R. ?) à tous les électeurs, la veille 
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du scrutin, de facon que je ne puisse pas répondre. On ne peut 
répondre que par le mépris : je ne regrette aucun de mes votes à lAssem- 
blée Nationale; je ne regrette pas non plus d’avoir fait une campagne 
honnête et sans passion. Je suis un liberal et tout le monde le sait. 
Beaucoup d’électrices et d’électeurs ont été trompes. 
Beaucoup n'ont pas voté. 


C’est pour cela que je maintiens ma candidature. 


Les libéraux doivent avoir encore une chance dimanche prochain. 


Vive la Liberté ! 


Vive la République ! 


Vu : le candidat, 





